SI:10.6028/jres.101.046
SI:10.6028/jres.101.057
SI:10.6028/jres.102.021
SI:10.6028/jres.103.002
SI:10.6028/jres.103.028
SI:10.6028/jres.107.006
SI:10.6028/jres.107.054
SI:10.6028/jres.107.056
SI:10.6028/jres.107.058
